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नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 4, 1978/ अपहायण 13, 1900 
NEW DELHI , MONDAY, DEC . 4, 1978 / AGRAHAYANA 13, 1900 


इस भाग - भिम्म पृष्ठ संख्या की आती है जिससे किपा अलग संकलन करूप में 

रखा जा सके । 
Separate paping is given to this part in order that it may be filed as topanuto 

compllation . 


उपयोग मंत्रालय 
( पिगिक विकास विभाग) 


आपरा 


नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1978 


का आ . 898 ( अ ). -- भारात सरकार के भूतपूर्व ऑझ्योगिक विषस मं/ालय के आदेश 
सं का . आ . 779 ( अ ) तारीख 11 दिसम्बर, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश 
कहा गया है ) धारा मेसर्स एलसिस एण्ड कास्टिंग लिमिटेड कल्कस्सा की पेली यूनिट 
नामक औदयोगिक उपक्रम का प्रबंध 10 दिसम्बर, 1978, जिसमें यह विन भी सम्मिलित 
है , तक की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था , 
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और केन्द्रीय सरकार की राय है कि यह लोकमित में कि उक्त आवेश एक वर्ष 
की और अवधि तक प्रभाषी बना रहे । 


अतः, अब केन्द्रीय सरकार ज्योग विकास और विनियम ) अधिनियम , 1981 
(1951 का 65 ) की धारा 18कक की उपधारा ( 2) के परन्तुक वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 10 दिसम्बर, 1979 जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है , तक की और अवधि तक प्रभावी बना रहेगा । 

स. फा. 2/ 71 / 72-सीयूसी) 
पी . सी . नायक, संयुक्त सचिप 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 4th Decomber , 1978 


S .O . 698 ( E ). - Whtreas by the Order of the Government of India in the 
late Ministry of Industial Development No. S . O . 779( E ) dated the 11th Decem 
ber, 1973 (hereinafter referred to as the said Order ), the management of the 
industrial undertaking known as the Bally unit of Messrs . Abrasives and Castings 
Limited, Calcutta , had been taken over for a period upto and inclusive of the 
10th December, 1978 : 


And whereas the Central Governmost is of the opinion that it is in the 
public interest that the said Order should continue to have effoct for a further 
period of one year ; 

Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by the proviso to sub 
section ( 2 ) of section 18AA of the Industries ( Development and Regulation ) 
Act , 1951 ( 65 of 1951 ), the Central Government hereby directs that the said 
Order shall continue to have effoct for a further period upto and inclusive of 
the 10th December , 1979 . 

IF. No. 2 / 71 / 72 - CUC] 
P . C , NAYAK , Jt. Secy . 
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